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O Parque Natural Municipal Banhado da Imperatriz é uma área protegida de Mata Atlântica em São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É administrado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo, segundo o CNUC. Banhado é o nome que os gaúchos dão a áreas alagadas, como brejos.




	Ficha	Dados
	Nome	Parque Natural Municipal banhado da Imperatriz
	Categoria	parque natural municipal (proteção integral)
	Administração	Secretaria Municipal do Meio Ambiente de São Leopoldo
	Estado e município	Rio Grande do Sul; São Leopoldo
	Bioma	Mata Atlântica, segundo o CNUC
	Área	171 hectares no ato de criação; 676 hectares calculados pelo CNUC
	Criação	Lei Municipal 4.330, de 30 de setembro de 2005, segundo o CNUC; Lei 6.125/2006, ampliada pela Lei 7.339/2012, segundo ficha do ICLEI (2019)
	Plano de manejo e conselho	Plano de manejo: sim; conselho: sim, segundo o CNUC (julho de 2026)





Os dados do quadro vêm do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), dos atos de criação e da prefeitura.




Onde fica




O parque fica na área urbana de São Leopoldo, na bacia do rio dos Sinos, segundo uma ficha do ICLEI sobre o parque (2020). O CNUC o registra dentro da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.




O que protege




Os banhados do parque diminuem as enchentes do rio dos Sinos na cidade, ajudam a recarregar a água do subsolo, melhoram a qualidade da água e deixam o ar mais fresco, segundo a ficha do ICLEI (2019), que chama o parque de “ilha de frescor na cidade”. A mesma ficha diz que a área serve de abrigo a muitas espécies aquáticas, a peixes que migram para se reproduzir e a aves aquáticas, sem dar uma lista de espécies. A mesma secretaria cuida do Jardim Botânico da cidade, com viveiro e herbário, segundo a ficha.




Como foi criado




O ato de criação diverge entre as fontes. O CNUC registra a Lei Municipal 4.330, de 30 de setembro de 2005, e a Lei 7.739, de 3 de agosto de 2012, que mudou o nome. A ficha do ICLEI (2019) fala na Lei 6.125, de 2006, e na Lei 7.339, de 2012, que ampliou o parque. A área calculada pelo CNUC, 676 hectares, é bem maior que os 171 hectares do ato. O plano de manejo foi feito em 2010 com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e em 2019 a revisão estava em contratação; a visita era só acompanhada por técnicos, segundo a mesma ficha. Na planilha do CNUC de julho de 2026, que lista 344 parques municipais no Brasil, o parque é o terceiro maior parque municipal do Rio Grande do Sul.




Pela Lei 9.985/2000, um parque criado por um município se chama parque natural municipal e segue as mesmas regras dos parques nacionais: só são permitidas a pesquisa científica, a educação ambiental, a recreação e o turismo ecológico, conforme o plano de manejo. Os outros parques do estado estão em Parques naturais do Rio Grande do Sul.




Resumo: principais perguntas e respostas




Onde fica o parque natural municipal banhado da Imperatriz? Na área urbana de São Leopoldo, na bacia do rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul.
 
 O que é um banhado? É o nome gaúcho para áreas alagadas, como brejos.
 
 Para que serve o parque nas cheias? Os banhados diminuem as enchentes do rio dos Sinos na cidade, segundo o ICLEI.
 
 Pode visitar o parque? Em 2019, só em visitas acompanhadas por técnicos, segundo o ICLEI.
 
 Quando o parque foi criado? Em 2005, segundo o CNUC; em 2006, segundo o ICLEI.
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